ТЮІООЕ РЕМТООЕ 


ШІ 
MECHANICAL РАТА 
ЕПП пада O М ана ЛС Т-6 %, Outline 6-2 
Т” учат ареала къта еа ок вера рака Small Button 9-Рїп 
Basing сас роти e оаа AA e E S ECAA EA 9DA 
Mounting Розї{їоп....................................... Any 
ELECTRICAL DATA 
HEATER CHARACTERISTICS БАМВ бАМВА 6АМ8 
Heater М0!{аде................ 4.7 6.3 6.3 Volts 
Heater Сиггепї................ 600 450 450 Ма 
Heater Warm-up Тіте......... 1 11 Seconds 
Maximum Heater-Cathode Voltage 
Totat О С апа Рвак................................. 200 Volts 
О С, Heater Розііме with Respect to Саїћоде........... 100 Мойз 


DIRECT INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ (Unshielded) 
Triode Section 


Ойто ғо Рі йө; 222525 КУЛ ЛЛК ЛГ ТЕС 1.5 ии? 

При сас рева НҚА АСАНҚЫЗЫ АЗ ИКӘНЕ 2.0 дие 
ОШ пати А аджы а а E е А Е 0.26 ии? 
Pentode Section 
Grid No.3 to РІНВ,;;;222,55%2 аа eiiie ааа eenn ia 0.04 шҒ Мах 
ТАТ ы ше кы аа ылкы ТЕРКЕН ТУА. 7.0 ии? 
ОШЕН Л ож дърта а >ш ыбыр а ОИ то карала лк 2.4 ии? 
Triode Grid to Pentode Р!а{е........................... .02 ди! 
Репіойе Спа Мо. 1 to Triode Ріайө...................... 02 ди? 
Pentode Plate to Triode Р!айө........................... 0.15 ppf 

MAXIMUM RATINGS (Design Maximum Values) 

Triode Pentode 
Рігіе Уоһадв............................. 330 330 Volts 
Grid Мо. 2 Supply Мо!іќаде.................. olts 
Grid Мо. 2 Мо!їаде........................ See Rating Chart г туо! бАМВ 
Positive Grid Мо. 1 МоНаде................. 0 0 Volts 
Plate ПіззіраНоп.......................... 2.8 2.3 Watts 
Grid Мо. 2 іприі.......................... 0.55 Ман 
Grid Мо. 1 Circuit Resistance! 

Саіћоде Віав........................... 1.0 1.0 Медоһт 
Ғіхөа Віав.............................. 0.5 0.25 Медоһт 
CHARACTERISTICS 

Triode Pentode 
Plate Supply Мойадв....... 150 125 Volts 
Grid No. 2 Supply Voltage.. 125 Volts 
Grid No. 1 Уоһадв........................ -3 Volts 
Cathode Bias Незїзїог..................... 56 Ohms 
Piate Сиггепї............................. 15 12 Ма 
Grid Мо. 2 бСиггепї........................ 3.8 Ма 
Amplification Расїог....................... 21 
Plate Resistance (арргох.).................. 4700 170,000 Ohms 
Тгапвсопаисіапсө......................... 4500 7800 дтһоз 
Grid Мо. 1 Voltage for lè = 20 џа (арргох.). . -17 -6 Volts 
Ба! ЕСІ = -3 Volts, НК = 0.............. 1.6 Ма 


МОТЕ: 


1. If either section is operating at maximum rated conditions, Зе grid No. 1 
circuit resistance for both sections should not exceed the stated values. 


APPLICATION 


Sylvania Types 6AN8, ФАМВА and 5AN8 аге medium-mu triodes and sharp 
cutoff pentodes contained in а 9-ріп, miniature envelope. Тһе pentode section 
may be used as an i f amplifier, video amplifier, a g c amplifier and reactance 
tube. The triode is well suited for use in low frequency oscillator, sync clipper, 
sync separator and phase splitter circuits. 


SYLVANIA ELECTRONIC TUBES 


CURRENT ІМ МИ ШАМРЕВЕЅ 


CURRENT ІМ МН ЦАМРЕКЕЗ 
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БАМВ, ФАМВА, 5АМ8 (ста 


AVERAGE PLATE CHARACTERISTICS 
TRIODE SECTION 
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PLATE VOLTAGE 


AVERAGE PLATE CHARACTERISTICS 
PENTODE SECTION 


PLATE VOLTAGE 


SYLVANIA ELECTRONIC TUBES 


бАМ8, 6АМВА, 5АМ8 (сопа) 


AVERAGE TRANSFER CHARACTERISTICS 
TRIODE SECTION 
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GRID VOLTAGE 
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AVERAGE TRANSFER CHARACTERISTICS 
PENTODE SECTION 
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CONTROL GRIO VOLTAGE 


SYLVANIA ELECTRONIC TUBES 


